JULIAN 


SZKOWSKI 


OBYWATEL KRÓLESTWA POLSKIEGO, 


po długićj i nader dolegliwćj chorobie opatrzony ŚŚ. Sakramenta mi, w dniu 13 marca 1861 
roku przeżywszy lat 29, rozstał się z tym światem. 


Pogrążona w żalu rodzina zaprasza pobożnych Przyjacioł, na wyprowadzenie 
zwłok z domu pod liczbą 124 przy ulicy Polnćj położonego, w sobotę dnia 
16 b. m. i r. o godzinie 9téj z rana do kościoła Śgo Floryana, a po odbytem 

nabożeństwie na cmentarz. 


